اسم الآلة 


اسم مشتق من الفعل_ الثلاثي للدلالة على ما 
.وقع الفعل بوساطته 
لالسم الآله نوعان 
أ باسني ء. وهو مااكان :له أوزان محددة وقاعدة يمضي 


عليه ب عير .الذي ليس 


أله أوزان محصورة ومحددهة 


الاك 
0000 


اسم الآلة غير القياسي 
محددة 
اضاتت ال 88 


تاضور 


للا 


بإنانان|ناك 


/ عين اسم الآلة غير القياسي ( السماعي ) فيما يأتي 


